ANTONI RUPERT 


pensyonowany nadzorca toru kolei państwowej, 


przeżywszy lat /1, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 15 października 1695 r. 


W smutku pozostała żona i córka zapraszają Krewnyeh, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na obrzęd 
pogrzebowy, który odbędzie się we ezwartek dnia 17 b. m. o godzinie 3 popołudniu z domu przedpogrzebowego 
na ementarzu na miejsce wiecznego spoczynku. 


Czcionkami drukarni Związkowei w Krakowie. 


© ces. Zaktad pogrzebowy Fr. Now inskiego, ul. Kopernika S. 


